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JJ - Electronic 


6V6S 


か の 有名 な Tesla を 引き 継い だ 東欧 は スロ バキ ア 
の J/ 丁 Electronic 社 で は , 6 L6 や EL 34, KT 88 と 
いっ た 大 型 の 多 極 出力 管 や , 300 B、GZ 34。 ECC 99 
な ど を は じ め と する 様々 な 球 を 製造 し て いま す . 

同社 で は , 昨年 春の GZ 34 S の 発表 以降 , 新 製品 開 
発 の ニュ ー ス は 約 1 年 半 ほ ど 途 絶え を て いま し た が , 今 
年 6 月 に な っ て 久しぶり に 新型 管 が 発表 され まし た . 

今回 発表 きれ た モデ ル は 形式 名 が “6 V 6 S" と いう 


6 V 6 で GT 相当 管 で 。 これ は 全く の 新規 開発 に よる モ 
デル で す . 私 が 知る 限り , 旧 Tesla 時 代 を 含め て 同社 
で は 6 V6 は 製造 され た こと は な いよ う で す . 

さっ そく デビ ュー し た ば か り の この 球 を 入手 し て 観 
察し て みた と ころ , 本 / 本 6V6S は オリ ジ ナ ル : 
6 V 6 で T を 単に 復刻 し た も の で は な く , 各所 に 同社 
上 位 モ デル の 6 L 6 の 技術 が 応用 され た , ユニ ー ク で 
大 変 魅力 的 な 製品 で ある こと が わか り ま し た . 
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@ 堪 より , J/J6V6S  EH6V6EH, レイ セオ ォ ン 6 V6GT,  J]/T6L6. TGZ34S 


半球 状 の 管 頂部 


リン グ ゲ ッ タ ー 


放射 状 に 1 2 本 の 爪 が セッ ト さ れ た マイ カ 


プレ ー ト 表面 に アレ ス さ れ た 補強 リプ 


従来 の 6 V 6GT よ り も 大 き な バ ルプ 


幅広 な プレ ー ト 接合 面 


根本 で 直角 に 曲げ られ た プレ ー ト 支柱 


@6 V 6S の 内 部 構造 
(筆者 イラ スト ) 


構造 的 特徴 


J/ 丁 6 V 6 S は , ガラ ス 部 分 だ け で も 直径 は 30 mm 
で 長 さ は 60 mm と , 現行 の 6 V 6 で GT で は 最も 大 型 
の バル プ と な っ て いま す .。 ちな み に , これ は 先 に 発表 
され た 同社 の 新型 管 : GZ 34 S と 同じ 大 き さ で す . 

また , 6 V 6S は 寸法 的 に は オリ ジ ナ ル 6 V 6- で T 
の サイ ズ (米国 規格 の T 9-41) に 収まっ て いま す が , そ 
れ で も 過去 に 製造 され た 6 V 6- で GT と 比較 し て も 最 
大 級 の サイ ズ と な っ て いま す (ロシア 製 の 6 V 6-EH は 
直径 27 mm, 長 さ 50 mm と 標準 的 な サイ ズ (T 9-41) に な 
っ て いま す )。 

と ころ で , 6 V 6 で T と いう と 。, 管 壁 が 黒く カー ボン 
スー ト さ れ て いて 電極 が 見 えな い 製 品 が 多い の で す 
が , 現行 品 で も Sovtek-6 V 6 GT の 改良 型 で ある 
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四角 い 大 き な カ ソー ド 


絶縁 用 スリ ッ ト 


太い グリ ッ ド 支柱 ( 銅 メ ッ キ ) 


大 き な 箱 型 の プレ ー ト 
(灰色 の アル ミク ラッ ド 鉄 板 製 ) 


四角 い 放 熱 孔 


ボッ クス 状 の ビー ム 形 成 板 


ボタ ンス テム 


黒 ベー ス 


| 邊 主計 古 ce | ysyes 
フレ ー hk の 
第 1 表 > ]/]-6L6 と 6V6S の 電極 サイ ズ の 比較 

Electro-Harmonix の 6 V 6-EH が 発表 きれ る まで 
は , や は り 中 国 製 ・ ロ シア 製 と も に 管 壁 が 真っ 黒 な カ 
ー ボ ンス ー ト 球 ば か り で し た (| 旧 ソ 連 時 代 の 1515 を 除 
< 誠 

それ ら 真 っ 黒 な カー ボン スー ト 球 に 対し て , 今回 発 
表 さ れ た ]/6 V 6 S は 管 壁 が 透明 な いわ ゆる 「 ク リ 
ア 球 | で す . 透明 度 の 高い ガラ ス は 比較 的 厚め で , 手 
に する と 重み を 感じ ます . 
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放射 状 に 1 2 本 の 爪 が セッ ト さ れ た マイ カ 


6V6S の プレ ー ト は , 長 さ は 約 29 mm と 他 の 
6 V 6-GT と 変わ り ま せん が , グリ ッ ド や カソード が 
納まる 電極 中 央 部 の 横幅 は 約 12 mm, 奥行 き は 約 21 
mm と 極め て 大 型 に な っ て いま す . 

この 大 き な プ レー ト は , 鉛筆 の 芯 の よう な 色合い を 
し た 灰色 の アル ミク ラッ ド 鉄 板 製 で , 2 枚 の プレ ー ト 
材 は 溶接 に よっ て 接合 され て いま す . 

放熱 フィ ン と し て も 機能 する プレ ー ト の 接合 部 の 幅 
は 約 5 mm と , これ も また 現行 の 6 V 6 系 で は 最も 大 
型 と な っ て いま す . 

この た め 。 6 V 6S は 他 の 6 V 6 で GT に 比べ て プレ 
ー ト の 表面 積 が か な り 広 く な っ て お り , 最大 級 の バル 
プ ブサ イズ と あわ せ て 。 ひ ょ っ と し た ら プ レー ト 損 失 は 
オリ ジ ナ ル よ り も アッ プ し て いる の で は な いか と いう 
期待 を 持た せ て くれ ます . 

さき さらに, プレ ー ト の 表面 に は 補強 リプ が 2 本 プレ ス 
され て お り , また プレ ー ト の 正面 中 央 部 に は 5 mm 角 
の 放熱 孔 が 1 個 開い て いま す .。 これ は 同社 製 の 6L6 
や EL 34 に は 見 られ な い 6 V 6 S だ け の 特徴 で す . 

カソード は 短 形 で , 太 さ は 一 般 的 な 6 V 6(6 V 6-EH 
等 ) の 約 1.5 倍 も あり , 熱電 子 放射 面 の 有効 面積 も か 
な り 広 く と られ て いま す . 

ヒー ター は , 海外 の Web 上 の 情報 に よる と , ハム を 
低減 さき せる た め な の か ? スパ イラ ル 型 に な っ て いる 
と の こと で す が , 惜しい こと に ヒー ター 素 線 は カ ソ ー 
ドス リー ブ の 中 に すっ ぽ り と 隠れ て いて , 外観 か ら は 
それ を 確認 する こと は で きま せん で し た 。 

銅 メ ッ キ さ れ た G1 と G2 の 各 支 柱 も 極太 で , 何と 
同社 製 の 6L6 や EL 34 と 同じ 太 き の 部 材 が 使用 さ 
れ て いま す . 

この 6V6 に し て は か な り 太 い 各 グリ ッ ド の 支柱 
は , 左右 お の お の の 下端 が U 字 状 の 金属 板 で 連結 され 
て お り , そこ か ら 平 た い リ ボン 状 の リー ド ・ ワ イヤ ー 
を 介し て ステ ム ・ リ ー ド に 接続 きれ て いま す . 

G 1 に は 冷却 用 の フィ ン は セッ ト さ れ て いま せん 
が , グリ ッ ド 支柱 が 極め て 太い の で , 十分 な 放熱 効果 
が 得 ら れ て いる よう で す . 

プレ ー ト の 正面 の 放熱 孔 や 上 下 の 隙 間 か ら 覗 く 銀色 
の ピー ム 形 成 板 は , 全体 が ボッ クス 状 に 組立 て られ て 
いま す . 

上 下 マ イカ に は 放射 状 に 12 個 の 爪 が セッ ト され て 
お り , 大 型 の 電極 を 管 朋 に し っ か り と 弾性 支持 し て い 
ます . また , マグ ネシア 処理 され た 上 下 マ イカ の プレ 
ー ト 支柱 付近 に は 浅い U 字 状 の スリ ッ ト が 設け られ 
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て お り , 沿 面 距離 を 稼ぐ こと に よっ て , 高い プレ ー ト 
電圧 に も 十分 耐え られ る よう な 工夫 が され て いま す . 

上 下 マ イカ に ハト メ 止 め さ れ た プレ ー ト 支柱 も 太め 
で , 上 位 モ デル の 6 L 6 同様 に , 支柱 下端 が 直角 に 曲げ 
られ た 後に ステ ム ・ リ ー ド に 溶接 され た 堅固 な 構造 に 
な っ て いま す 。 

ステ ム は 現行 の 6 V 6 で は 唯一 の ボタ ンス テム ( 他 
の 製品 は ロシア 製 。 中 国 製 を 含め て みん な 古典 的 な ピン チ 
ステ ム ) で ,。 ス テム か ら 垂 直 に 立ち 上 が っ た 太い リー ド 
が 電極 を が ガッ チリ と 支持 し て いま す . 

ゲッ ター 台 は リン グ ゲ ッ タ ー の 1 個 タ イプ (6L6 や 
EL 34 の よう な 大 型 管 は 二 個 ゲ ッ タ ー) で 。 ビー ム 形 成 板 
の 上 端 に 設け られ た タブ に 腕 が 溶接 さ れ て いま す . ド 
ー ム 状 の 管 頂部 に 向かっ て は 銀色 ゲッ ター が た っ ぷり 
飛ば され て いま す . 

この よう に 全体 的 に ガッ チリ と し た 造り の 6V6S 
は , 電極 構造 や 各部 材 の 仕様 等 が 同社 製 の 6L6 と 極 
め て よく 似 て いま す . 

観察 の 結果 , 6V6S は 同社 の 上 位 モ デル の 6L6 
を ひと まわ り 小 型 に スケ ー ル ダウ ン し た よう な 球 で あ 
る こと が わか り ま し た . 


電気 的 特徴 


6 V 6S は , 生ま れ て 間 も な い た め な の か ? 詳し 
い ス ペッ ク は メー カー で ある 本 / 丁 Electronic 社 の ホ 


動作 条件 : Ep 王 250 V。Esg 王 250 V。Esg= ニ ー12.5 V 
< 第 2 表 > 』/ 本 -6 V 6 の 測定 結果 
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@ サ イド か ら 6V6S の 外観 を 見 る 


(Extra-heavy-duty tube) で ある Red-Bank シリ ー ズ 
の 6V6 相 当 管 : 5992/TE-8 ほど で は な い に し て 
も , これ や 7591 に 良く 似 た 印象 の 頑丈 な 構造 の 球 で 
す . 

さて ,。 6 V 6S の 型番 の 末尾 の サフ ィ ッ クス の “S" 
は 何 を 意味 する の か ? 気 に な る と ころ で す が , これ 
に 関す る 情報 は 残念 な が ら 今 の と ころ 何 も 得 られ ま せ 
ん . 

6 V6S の 最大 の 特徴 と し て は , 従来 の 6 V6 で GT 
より も 一 回 り 大 き な 最 大 級 の バル ブ を 有 し て いる こと 
が あり ます . これ に より 。 バ ルプ ブ の 放 執 効果 は 他 の 製 
唱 よ り も アッ プ し て いる も の と 考え られ ,。 寿命 の 点 で 
か な り 有 利 に な っ て いる も の と 思わ れ ま す . 

前 年 に 発表 され た GZ 34 S も 従来 の GZ 34 より も 
一 回 り 大 き な バ ルプ ブ を 採用 し て いる こと か ら 考 える 
と , J/」-6 V 6S の 型番 の 後ろ の サフ ィ ッ クス の “ ぐ " 
は 従来 の 6 V 6 で GT を 超え る と いう 意味 で の “Super" 
を 意味 し て いる の で は な いか と 思わ れ ま す . 

肝腎 の 音質 に つい て は , 今後 の 実装 の 積み 重ね の 中 
で 評価 し て いか な けれ ば な り ま せん が , 電気 的 に も ば 
ら つ き が 少な く 。 最 大 級 の バル プ と 大 型 の 電極 を 有 す 
る J/ 丁 6 V 6 S は , 大 変 魅力 的 な 新 製品 で は な いか と 
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思い ます . 

6 V 6GT と いう と , 小柄 な 出力 管 と いら っ た イメ ー 
ジ が あり ます が , 従来 の 製品 より も 一 回 り 大 き な バ ル 
ブ の 6 V6S は 大 変 魅力 的 で , 差替え を る だ け で 大 型 の 
GT 管 を 使う 楽し み を 味わう こと が で きま す . 

また 。 同社 製 の GZ 34 S と は バル ブ プ が 同じ サイ ズ な 
の で , 整流 管 ま で を 同じ J/] プラ ンド で 揃え る と ,。 ア 
ンプ の シャ ー シ 上 は , ルッ クス 的 に も ベス トマ ッ チ ン 
グ で す . 

さら に 欲 を 言え を ば , 同社 製 の 強力 な 電圧 増幅 用 双 三 
極 管 : ECC 99 を GT 管 化 し た モデ ル が あれ ば 前 段 
まで GT 管 で スタ イル が 統一 され て な お うれ し いと 
と ころ で す が , これ は 今後 の 楽し み に と っ て お きた いと 
思い ます . 
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